JAN 


CIECINSKI 


NAJUKOCHANSZY MAZ, OJCIEC I DZIADZIUS 
EMERYTOWANY DEUGOLETNI PRACOWNIK „ENERGOPROJEKTU”, 
BIURA PROJEKTOW KOLEI, BIEGLY SADOWY 
przezywszy lat 72, po ciezkiej chorobie, opatrzony sw. Sakramentami, 
zasnął w Panu dnia 8 października 1995 roku. 


MSZA ŚWIĘTA ŻAŁOBNA przy Zmarłym odprawiona zostanie w czwartek dnia 12 października 1995 r. 
o godzinie 14.00 w kaplicy na Cmentarzu Salwatorskim, po czym nastąpi odprowadzenie Zmarłego 
na miejsce wiecznego spoczynku, o czym zawiadamiają pogrążeni w głębokim smutku: 


ŻONA, DZIECI, WNUKI I RODZINA 


* LILIA x Kraków, ui. Łazarza 19, tel. 21-24-80 


